A01 - RSF Repair (VDT-W-420/103)
A23 - RSV/RSUV Repair (VDT-WJP-211/5 B)
C01 - RW (ALDA/ADA) Repair (VDT-W-420/100)
C12 - RW (FBG) Repair (VDT-W-410/100)
C19 - RW/RWV Repair (VDT-WJP 211/7 B)(VDT-W-420/100 B)
D01 - RZU Repair (VDT-WJP-211/6 B)
D28 - TB OM422 (VDT-I-401/104)
E02 - TB P-pump DV (VDT-I-401/102)
E03 - TB M, A, B, P, Z cam extension (VDT-BMP 001/67 B)
E04 - Leak testing on inline pumps (VDT-I-400/109)
E07 - TB testing MW/RW (VDT-I-400/118)
E12 - TB full load P/RSV/RSUV (VDT-I-401/103)
F07 - TB LDA on DAF engines (VDT-I-420/115)
F08 - Testing injection pumps with pneu gov (VDT-W-400/301)
F12 - TB Service of ZW(M) and CW (VDT-I-400)
F14 - P-pump Scania adjustment (VDT-I-400/116)
G26 - TB P-pump sealing Scania (VDT-I-400/117)
H05 - TB Scania fuel quantity (VDT-I-400/122)
H12 - Testing P-pump (VDT-WPP 115/1 B)
H28 - TB Porsche 911 injection system (VDT-BMP 701/8 B)
J17 - TB Porsche 911 Modifications to Exhaust Test (VDT-BMP 701/8 B)
J26 - TB Porsche 911 USA linkage adjustment (VDT-BMP 701/8 B)
K04 - Gas injecton pump PED6KL60/120R3... (VDT-WJP-711/1 B)
K05 - TB A-pump 3000 tappet failure CASE/JD (VDT-I-401/100)
K07 - TB M-pump leaks MB (VDT-I-403/101)
K08 - M-pump Repair (VDT-WJP-101/2 B)
K22 - PES4M Repair (VDT-WJP 101/2 B)
K27 - M-pump Testing (VDT-WPP 001/4 B)
L06 - PESVP Test instructions (VDT-WPP 115/1 B)
L14 - PESVP Port Closure (VDT-I-400/113)
L17 - PES P/A ROBO-diaphragms (VDT-I-400/104)
L18 - TB PES5MW/RW shaking at idle (VDT-I-403/100)
L20 - New MW Calibration (VDT-I-403/1000)
L21 - MW Test Instructions (VDT-WPP 116/1 B)(VDT-W-413/301 B)
L28 - MW 10mm lift Test Instructions (VDT-W-413/301)
M07 - MW/RW (FBG) Testing (VDT-W-413/301)
